JOZEF ZIĘTARSKI 


urodzony w roku 1805 
Zotnierz 2 pułku Strzelców pieszych Wojsk Polskich 1831 r. 


opatrzony SS. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 27 Lutego 1593 r. 
RA 


Pogrzeb odbędzie sig we Środę dnia 1 Marca b. r., o godz. 3 popołudniu z domu Nr 27 przy ul. 
Lubicz na Cmentarz krakowski, do wspólnego grobu Weteranów z 1831 roku, na któryto obrzęd 
pozostała rodzina 1 komitet Opieki nad Weteranami W. P. 1831 r. Rodaków zaprasza. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. 


